Calcolatrici elettroniche di classe 200 

Logos 270 
Logos 250 
Logos 245 
Logos 240 

Il calcolo Olivetti è calcolo scritto. 

La scrittura è controllo dei dati; è possibilità di utilizzare i dati per nuove 
operazioni; è mezzo per diffondere l'informazione. 

Non compromettete la rapidità e l'esattezza del calcolo elettronico con la 
lentezza e l'incertezza della trascrizione manuale. Più il calcolo è rapido e 
complesso, più il controllo della scrittura è indispensabile. 



Proprio perché elettronico 
il calcolo deve essere 
scritto 

deve essere 

olivelli 










Olivetti Logos 270 

per calcolare velocemente, per i calcoli dell'alta precisione 
» statistiche, ricerche, costi, controllo produzione, progettazione 
operazioni complesse, con facilità 
qualsiasi calcolo, con semplicità. 

Olivetti Logos 270 

calcolatrice elettronica scrivente con "7 operazioni" 

4 operazioni 

3 microsequenze “programmate”: 
percentuale diretta 
elevazione al quadrato 
radice quadrata 
7 tasti per "7 operazioni”. 

Olivetti Logos 270 

calcolatrice elettronica con 3 totalizzatori 

contemporaneamente 3 sequenze, 3 risultati 

sicurezza e velocità 

per risòlvere facilmente 

i problemi difficili 

per ridurre drasticamente 

il numero delle impostazioni necessarie. 


Logos 270 


Olivetti Logos 270 
calcolatrice elettronica completa 

elevata capacità (22 cifre più punto decimale e segno algebrico) 
virgola mobile fino a 15 posizioni 

arrotondamento automatico (per difetto, per eccesso, matematico) 
fattore costante in tutte le operazioni. 

Uno strumento di lavoro 
completo, efficiente e flessibile. 








Note tecniche 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti: 

10 cifre, punto decimale e segno algebrico negativo. 

Gruppo comandi dei registri totalizzatori 

per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento. 

Gruppo comandi dei registri operativi 

per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti. 
Tasti per microsequenze "programmate”: elevazione al quadrato, 
calcolo della percentuale e radice quadrata. 

Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi. 

Tasto per la stampa e l’utilizzazione del resto in divisione. 

Tasto per l’immissione e il richiamo di dati costanti. 

Virgola mobile in entrata dati e fissa nei risultati. 

Selettore per la predisposizione dei decimali al risultato da 0 a 15 posizioni. 
Selettore per l’arrotondamento automatico (per eccesso, per difetto, matematico). 
Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità. 

Disattivazione della tastiera nel caso di impostazioni simultanee. 

Tasto annullatore generale. 

Tasto annullatore dell'ultimo dato impostato. 

Tasto per la riattivazione della tastiera. 

Dispositivi di calcolo e memoria 

Unità di calcolo a circuiti integrati. 

Memoria costituita da : 

- 3 registri operativi con capacità di 22 cifre, 
punto decimale e segno algebrico 

- 3 registri di accumulo dati con capacità di 22 cifre, 
punto decimale e segno algebrico. 

Stampa 

Velocità: 25 caratteri al secondo con stampa seriale. 

Capacità : 22 cifre, punto decimale, segno algebrico 
e simboli dell'operazione. 













Logos 250 

Olivetti Logos 250 ^ 

per calcolare velocemente, per calcolare di più 

per i problemi concreti delle aziende 

fatture, contabilita, paghe, gestione 

con sicurezza, con rapidità. 

Olivetti Logos 250 

calcolatrice elettronica ad alta capacità 

22 cifre più punto decimale e segno algebrico 

microsequenza "programmata" per il calcolo della percentuale diretta 
accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti 
virgola mobile 

arrotondamento automatico. 

Una grande capacità di lavoro 
uno strumento efficiente e funzionale. 

Olivetti Logos 250 

calcolatrice elettronica con 2 totalizzatori 

due possibilità di accumulo 

per affrontare velocemente 

problemi complessi 

2 sequenze, 2 risultati 

senza spezzare il ritmo del vostro lavoro. 

Olivetti Logos 250 

calcolatrice elettronica scrivente 

completa 

per risolvere i problemi più complessi dell’ufficio 
automatica 

per affrontarli con facilità 
elettronica 

per arrivare velocemente al risultato. 







Note tecniche 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti : 

10 cifre, punto decimale e segno algebrico negativo. 

Gruppo comandi dei registri totalizzatori 

per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento. 

Gruppo comandi dei registri operativi 

per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti. 
Tasto per il calcolo della percentuale. 

Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi. 

Tasto per la stampa e l’utilizzazione del resto in divisione. 

Tasto per l'immissione e il richiamo dei dati costanti. 

Virgola mobile in entrata dati e fissa nei risultati. 

Selettore per la predisposizione dei decimali al risultato da 0 a 15 posizioni. 
Selettore per l'arrotondamento automatico (per eccesso, per difetto, matematico). 
Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità. 

Disattivazione della tastiera nel caso di impostazioni simultanee. 

Tasto annullatore generale. 

Tasto annullatore dell'ultimo dato impostato. 

Tasto per la riattivazione della tastiera. 

Dispositivi di calcolo e memoria 

Unità di calcolo a circuiti integrati. 

Memoria costituita da : 

- 3 registri operativi con capacità di 22 cifre, 
punto decimale e segno algebrico 

- 2 registri di accumulo dati con capacità di 22 cifre, 
punto decimale e segno algebrico. 

Stampa 

Velocità: 25 caratteri al secondo con stampa seriale. 

Capacità: 22 cifre, punto decimale, segno algebrico 
e simboli dell’operazione. 












Logos 245 

Olivetti Logos 245 ^ 

per calcolare velocemente, per calcolare meglio 
amministrazione, contabilità 
in modo semplice, rapido 
il lavoro d’ufficio 

con un rapporto ottimale costi/prestazioni. 

Olivetti Logos 245 

calcolatrice elettronica "base” dell'ufficio moderno 

4 operazioni 

capacità : 16 cifre più punto decimale e segno algebrico 
accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti 
virgola prefissabile fino a 7 posizioni 
due posizioni supplementari 
per ottenere il risultato intero arrotondato 
impostando cifre con 2 o 3 decimali 
arrotondamento automatico 
incolonnamento automatico dei decimali. 

Olivetti Logos 245 

calcolatrice elettronica scrivente con percentuale diretta 
una microsequenza "programmata” 
un solo tasto per tutte le vostre percentuali. 

Senza altre impostazioni 
Logos 245 scriverà 
la percentuale, l'entità dello sconto 
(o della maggiorazione) 
e il nuovo totale. 

Olivetti Logos 245 

calcolatrice elettronica facile 

non crea problemi 

li risolve 

ogni operazione 

anche la più complessa, 

diventa semplice. 










Note tecniche 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti: 

10 cifre, punto decimale e segno algebrico negativo. 

Gruppo comandi del registro totalizzatore 

per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento. 

Gruppo comandi dei registri operativi 

per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti. 
Tasto per il calcolo della percentuale. 

Tasto per l'immissione e il richiamo di dati costanti. 

Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi. 

Tasto per la stampa e l'utilizzazione del resto in divisione. 

Virgola fissa in entrata dati e nei risultati. 

Selettore per la predisposizione dei decimali da 0 a 7 posizioni. 

Posizione 2 rosso e 3 rosso per ottenere in moltiplicazione 
e nel calcolo della percentuale il risultato intero arrotondato 
impostando cifre con 2 o 3 decimali. 

Selettore per l'arrotondamento automatico (per eccesso, per difetto, matematico). 
Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità. 

Disattivazione della tastiera nel caso di impostazioni simultanee. 

Tasto annullatore generale. 

Tasto per annullare l'ultimo dato impostato e per riattivare la tastiera. 

Dispositivi di calcolo e memoria 

Unità di calcolo a circuiti integrati. 

Memoria costituita da: 

- 3 registri operativi con capacità di 16 cifre, 
punto decimale e segno algebrico 
-1 registro di accumulo dati con capacità di 16 cifre, 
punto decimale e segno algebrico 
-1 registro per i dati costanti con capacità di 16 cifre, 
punto decimale e segno algebrico. 

Stampa 

Velocità : 25 caratteri al secondo con stampa seriale. 

Capacità: 16 cifre, punto decimale, segno algebrico e simboli dell’operazione. 

















Olivetti Logos 240 

per calcolare velocemente, per calcolare facilmente 
porta i vantaggi dell'elettronica 
nell’uso corrente di tutti i giorni 
rapida, semplice, efficiente. 

Olivetti Logos 240 

calcolatrice elettronica scrivente di largo impiego 

4 operazioni 

capacità: 16 cifre più punto decimale e segno algebrico 

virgola prefissabile fino a 7 posizioni 

due posizioni supplementari 

per ottenere il risultato intero arrotondato 

impostando cifre con 2 o 3 decimali 

arrotondamento automatico 

incolonnamento automatico dei decimali. 

Olivetti Logos 240 

calcolatrice elettronica con accumulo automatico 

dei prodotti 

operazioni concatenate 

più veloci e più sicure 

senza routines ripetitive 

senza reimpostazioni. 

Olivetti Logos 240 
calcolatrice elettronica efficiente 
una lunga esperienza 
nel calcolo 

la più avanzata tecnologia 
a disposizione di tutti 
uno strumento pratico ed economico 
per il vostro lavoro. 


Logos 240 









Note Tecniche 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti: 

10 cifre, punto decimale 
e segno algebrico negativo. 

Gruppo comandi del registro totalizzatore 

per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento. 

Gruppo comandi dei registri operativi 

per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti. 
Tasto per l'immissione e il richiamo 
di dati costanti. 

Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi 
Tasto per la stampa e l'utilizzazione del resto in divisione. 

Virgola fissa in entrata dati e nei risultati. 

Selettore per la predisposizione dei decimali da 0 a 7 posizioni. 
Posizione 2 rosso e 3 rosso 

per ottenere in moltiplicazione il risultato intero arrotondato 
impostando cifre con 2 o 3 decimali. 

Selettore per l’arrotondamento automatico (per eccesso, 
per difetto, matematico). 

Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità. 
Disattivazione della tastiera nel caso di impostazioni simultanee. 
Tasto annullatore generale. 

Tasto per annullare l’ultimo dato impostato 
e per riattivare la tastiera. 

Dispositivi di calcolo e memoria 

Unità di calcolo a circuiti integrati. 

Memoria costituita da: 

- 3 registri operativi con capacità di 16 cifre, 
punto decimale e segno algebrico 
-1 registro di accumulo dati con capacità di 16 cifre, 
punto decimale e segno algebrico 
-1 registro per i dati costanti con capacità di 16 cifre, 
punto decimale e segno algebrico. 

Stampa 

Velocità: 25 caratteri al secondo con stampa seriale. 

Capacità: 16 cifre, punto decimale, segno algebrico 
e simboli dell'operazione. 











Calcolatrici elettroniche di classe 200 
esperienza del passato 
tecnologia di oggi 

Qualcosa di più della tecnologia elettronica: 

la velocità Olivetti somma alla rapidità elettronica 

gli automatismi e la velocità di scrittura: 

per dare risposta a un intero problema di calcolo 

più che a una singola operazione 

per arrivare rapidamente a un risultato utilizzabile 

a un risultato scritto, nero su bianco. 

Quella che conta è la velocità operativa, la velocità Olivetti. 

Calcolo Olivetti 
calcolo su misura 

Accanto alle calcolatrici elettroniche 

le calcolatrici meccaniche: 

quando sono economicamente convenienti 

in rapporto alle esigenze e al grado di utilizzazione. 

Calcolo Olivetti 

Una gamma completa: 

calcolatrici meccaniche ed elettroniche 

per i lavori semplici e per quelli complessi 

per calcolare 8 ore su 8 

o per qualche operazione al giorno 

ma sempre scriventi 

sempre facili 

sempre veloci 

sempre Olivetti. 








Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea 


Bertieri Milano (10-71) - Cod. 24082 



